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A 警告 


合計1日00ワット 1 U 下で使う 
コードをたばねて使用しない 
水のかかるところでは使わない 
端子ねじはしっかり締め付ける 
■結線を間違えない 
感電、乂災の原因になります。 


A 江意 


■コードを固定しない引っ張5ないはさまない 
無理に巧ばないねじ5ない傷を付けない 
加工しない加熱しない重いらのをのせない 
断線して义災の原因になります。 

■被ふくび傷付いたまま使わない 
■濡れた手でプラグを抜かない 
感電の原因になります。 


■段むき寸法一 
•圧着端子の場合 



(接地極） 


(接 i 也側 ） W 


(電圧側） 

適用任着端子 R 2-3.5( JISC 2805) 
•卷締めの場合 



のプラグが使用できます。 
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安全上のごま意 
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